Inż. RYSZARD 


BARDIAN 


NAJDROŻSZY I NAJUKOCHAŃSZY SYNEK, 
MĄŻ, BRAT I SZWAGIER 


zmarł tragicznie dnia 18. XI. 1977 r., przeżywszy lat 27. 


Pogrzeb odbędzie się dnia 26 listopada br. na cmentarzu Rakowickim o godzinie 12.30 


MATKA, ŻONA, BRAT I RODZINA. 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 
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